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汽れてくださ 


「電ミ也を入れた時は、メインスッチを 
いったん M に入れてください」 




コイン等で電ミ也室カバーを開け 
て〈ださい。 



同捆のリチウム電池を入れて〈 
ださい。 （2 CR 5:6 V ) 



電池室カバーを巧えながら、閉じ 
てください。 


電あ交換時期について 

メインスイッチを入れたとき、電圧がほ下しているとお下のように 
表巧されます。 __ . 

‘そろそろ交披時期です。 

1 ": Pf '7 * 約10秒間表示します。 

；- ■* 

* 電ミ也交換は、メインスイッチを切ってから行なってください。 

* 表示パネルに—が表示され続けたときは、メインスイッチを 
いったん M に入れてください。 

* 電ミ也交換後は、手ぶれ限界ま度、 ISO 感度等の設定値を再確認し 
てください。 

, 1 電池はなくなりました。 

なご ） 交巧して〈ださい。 








シヤジターポタンの生ドしお巧について 


基本機能と 
操作方法 

このカメラの基本的な機能と操作方 
法を説明します。 


カメラを上手にお使い頂〈ためには「半押し」の状態を錐持すること 
が大切です。フィルムを入れる前に半押しの状態を錬習することをお 
勧めします。 

参半押し •全押し 



人差し指の腹(縦位置の場合は親 
指）を軽く巧し当てたが態。ピン 
卜と露出、撮影範困が決定し、フ 
アインダー内、及び表示パネルに 
撮影情報が表示されます。 


そのまま静かに押し込んだが態。 
シャッターが切れフィルムを巻 
き上げます。 














とピントちわせについて 


ピント合わせは、ホ外線を使った 撮影可能距離（ピントが合う範囲）は 0 . 6111 から、無限遠までです。 


才ートフォーカス （ AF ) 機構によ 
り、シャッターボタン半押しの時 
点でファインダー中央の被写体 
に対して設定されます。 


* 被写体が画面の中央にない場合や、ホ 
外線 AF が苦手な被写体の撮影には、フ 
才ーカスロックや、ピント固定などの 
操作が必要です。 



赤外線 AF が苦手な被写体 

ホ外線が吸収されやすい髪の毛などの黒い被写が、□ウソクなどのをホ化。赤外線が 
反がしやすい鏡、車のボディーなどの光巧のあるもの。また、極端に小さいもの、細 
いものの撮影では AF が正し < 作動しないことがあります。 

その際、等距離じあって同じ程度の明るさの測距しやすいものにむけてフォーカスロ 
ックしてください。 






フォーカスロックち巧 



被写体に向けてシャッターボタ 
ンを半押しにしてください。 
レンズが移動し、綠ランプが点灯 
して、ピント合わせが完了します。 


半押しのままの状態で撮り 
構図に戻し、静かにシャツタ 
切ってください。 






フイルムの I れ s 



裏ぶたを開けて〈ださい, 


ィルムをパトローネ室に入れ フィルムの先端をかし引き出し、 
ください。 FILM TIP 板 I マークに合わせて 


























裏ぶたを閉じてくださし、。 


フィルム感度自動設定 
DX コー ドの付いた IS 025 〜5000 
までの フィルム 感度は自動設 
定されます。 

また、任意に設定することもで 
きます。 


メインスイツチを入れる とモー 
ター 音と共にフィルムが自動給 
送され、一瞬フィルム感度が表示 
されます。 


* メインスイッチがすでに入つている場 
合は、シャッターボタンを押して<だ 
さい。 


フイルムが正しく給送されると、 
撮影枚数〔1〕が表示されます。 


* 撮影枚数が表示されないときには、 
SELECT ボタンを巧して〈ださい。 


二表示じなつたら失が 
お巧ならや0直して < ださし、。 












失敗のないように配慮されたモード 
です。 

指定した絞り値を基準に、明るさに応 
じてシャツター速度が変化します。シ 
ャツター速度のを化だけで対応でき 
ないときは、絞りが変化し、露出を自 
動調節します。 

















n 出表示シャツターボタンのお巧しげ巧で掩露することヴできます。 


指定した巧ウ色では 
巧正 S 出ヴ得られす、 
ち正のウじ有®的に 
致:定さむます。 


ま出タンブー警告 


语出ブーバー S 告 


表示/なル 


ファイン ブー 巧 


指定した巧ウ垣で貪. 
正 S 出ヴ得られます。 


1/30 


ll/PSS 


ち正シでッターま度表示 

P?. 己广 I P??J 


船巧り表示 


巧？功 I ほ口.:':^ 

F 2 またはシ V 、ソターを度点な 


:ぶ?を]怡 S 却 


F 2 巧たは 1 / 250 なを 


ス " I 


ス U 


ス《 


ス U 


* シャッターボタンを全巧しじすると実行シャッター速度が表示されます。 






手ぶれ限界ま度の設定方法 



P モー ドに合わせてください。 

SELECT ボタンを押し続けると、手ぶれ限界 
速度が表示されます。アップ■ダウンボタ 
ンを押して設定してください。 

* 選巧可能節囲は、 1/4-1/60 砂でず。1圧速に設をし 
たときには、手ぶれにミ主意して〈ださい。 

* 電化を交換すると、1/30かに設定されます。 













セルフタイマーモード 


SELF ボタンを押すと、約10砂後に 
シャッターが切れるモードです。 
撮影者を含めた撮影をしたいと 
き、: E 脚使用時のカメラぶれ防止 
等に便利です。 


* キャンセルは、メインスイッチを切つ 
てください。 

* ピントと露出は SELF ボタンを押した時 
点で設定されます。 



カメラをセットして SELF ボタン 
を押して〈ださい。 


セルフタイマーランプが約 7 砂 
間点灯した後、点減に変り、その 
約 3 砂後じ シャツ ターが切れま 
す。 



セルフタイマーのセツトは必ず力 
メラ背後、または側面から巧って 
ください。 



















のフイルムず芦し 


撮影の途中でもフイルムを卷戻 
すことができます。 



* ストラツブ金具の突起卽を巧うと便利 
です。 



モーター 音と共に巻戻しが始ま 
ります。 


* 撮影済で、未現像のフィルムは化学的 
に不を定な状態です。 

撮り終ったフィルムはできるだけ早〈 
現像に出すことをお割めします。 





絞り優先撮影 

指定した絞り値に合わせてシャツタ 
一速度が変化するモードです。 

絞り値を一定に保てますので、被写界 
深度を考慮した撮影などに便利です。 



* 被写界深度 

* シャッター速度が最高ま度の1/250巧を越え 
たり、最ほまの30抄より遅〈なると、フアイ 
ンダー巧にち表の警告がでます。 


巧出表示 シサ、ジタ ー ボタン半巧し でな R でさます0 


表示バタル 

フ; W ンブー巧； 

ち 正 巧 出 

適正シャッター速度表示 


S 出アンブー S 告 

シャ、ンターを度爲巧 

一療巧 

爸出ブーバー替ち 

1/2抓点な 

+点巧 


* 手ぶれ限界速度より遅くなると、一がゆつ〈り点滅します。 
この場合は、兰脚の使用をお勤めします。 














被写界深度について 


ある一点にピントを合わせるとその前 被写界深度を利用した作例 

後に「ピントの合う範囲 J があります。 

これを被写界深度と言います。 

被写界深度にはレ: I 下の特徴があります。 

①絞りをか絞りじすればするほど被写 
界深度は深〈なり、逆に開放に近付 
くにしたがって浅くなります。 

霞被写体との距離が遠くになればなる 
ほど被写界深度は深くなり、逆に近 
付けば近付くほど建くなります。 


* 絞りを変えることで、撮影効果が変わります。 





被写界深度の確認 


フォーカスインジケータ上で、大まかな被写界 
深度を確認できます。 

F 8 の被写界深度 


ホか補正指標 


F 1 6の被写巧課度 

被写界深度は、被写体との距離と絞りの大きさ 
によって決まります。 



A モードの AE 連動範囲 





















マニュアル 

撮影 

シャツター速度と絞りの組み合わせ 
を、任意に設定できるモードです。 


M :マニュアルモード 



メインスイツチを M に合わせて SELECT ボタンを押してください。 
〈ださい。 シャッター速度が表示されます。 

アツ ブ■ダウンボタンを押してシ 
ヤツター速度を設定してくださ 
い。 


スポツト測光で、適正露出が確認でき 
ます。 















シャッターボタンを半押しにす 
ると、約10抄間、ファインダー内 
に露出警告マークが点灯します。 

* SELECT ボタンを押すと撮影枚数が表示 
されます。 

* 設定したシャツター速度は、アップ- 
ダウン ボタンを}申さない 限り 記憶され 
ています。 


絞りダイアルを回して、ファイン 
ダー内に+— の表示が点灯した 
位置が適正露出の組合わせです。 

* シャツターボタンを半巧しにすると、 
適正シャツター速度が表示されます。 

* このとき、測光範囲 （ EV 3~18/ IS 0100) 
を超えると、表示パネルと露出警告の 
+— 表示が点滅します。 








タイム! I ? 


シャッター速度が30秒を越える、 
夜景撮影などの長時間露出に使 
用します。 

シャッターボタンを押すとシャ 
ッターが開きつぱなしになり、も 
う一度押すとシャツターが閑に 
ます。 



メインスイッチを M にして〈だ ダウンボタンを巧して、シャッタ 
さい。 一速度表示を T にしてください。 










専用フラッ 

ンュ } ぉ京ジ 

専用フラッシュを使えば、光量の不足 
しがちな日陰、室内、夜間の撮影が簡 
単にできます。 

また、背景の明るさを活かしたフラッ 
シュ撮影も簡単にできます。 


* どのシャッター速度でも使用できます。 



専用フラッシュをカメラに取イ寸 フラッシュのスイッチを P’FULL 

けて〈ださい。 に合わせてください。 

充電が完了すると、表示パネルに 
[ FU が表示されます。 

この状態で、フルオート（巧を絞 
リシンクロフラッシュ撮影）が巧 
能になります。 

* フラッシュ未を電では [ FL ] が表示され 

I -1 ず' フラッシュは発光しません。その 

P モードでは、き用フラッシュな巧は 場合、通常のプロクラム AE 撮影になり 

発光しません。 ます 






巧変絞リシンクロについて 


背景の明るさに応にた絞りで露出を行なつた後、フラッシュ 
の光量が適正になるような絞りに変化させて、フラッシュを 
発光させる方式です。 


フラッシュ使用時の絞り制御と有効範囲 




暗いところでは手ぶれに注意してくだ 
さい。 

背景が明るすぎると、フラッシュ光が不 
足することがあります。 

フラッシュ撮影で適正露出が得られな 
いときは、露出警告マークが点滅しま 
す。 








—ド巧の与おま货フラジ 



フラッシュのスイッチを A で使 
用すると、自動調化フラッシュと 
して使用できます。 


* 一般のホットシュー付自動調光フラッ 
シュも使用できます。 

その場合、使用するフラッシュのガイ 
ドナンバーに合わせて、絞り値を設定 
してください。 



専用フラッシュをカメラに取イ寸 
け、フラッシュのスイッチを A に 
合せて〈ださい。 



使用するフイルム感度に合わせ 
て、下表の絞り値を設定してくだ 
さ い。 _ 

暗いところで A モードを使用すると、 

手ぶれを起こしやすいので、兰脚を使 
用して〈ださい。 


1 自動調う 

t フラッシュ 

.使用時の絞 0 設定値 I 

1 フイルムお度: 

ISO 50 

ISO 100 

i ISO 200 

吃0 400 I 

!おを巧*〇恒 

F 2.8 

R 

[巧.6 

F 8 i 


* フラッシュのち効範囲は、どの感度でも 0.6 〜 3. 5m です。 






AM モード巧のマニ 


フラッシュのスイッチを P ■ FULL 
で使用します。 

被写体との距離に応じて絞りの 
調節が必要です。 


* —般のホットシュー付フラッシュも使 
用できます。 

使用するフラッシュのガイドナン/く一、 
撮影距難に応じた絞りの調節が必要で 
す。 



専用フラッシュをカメラに取イ寸 
け、フラツシュのスイツチを P ■ 
FULL に合わせてください。 


次に、下表の公式にない適正絞り 
値を求め、絞りダイアルを設定し 
てくださし、。 


適正絞り値をホめる公式 


適正絞り値= 


14( GN / IS 0 100) 
撮影距離 ( m ) 







より高度な 
使い方 

このカメラは、露出補正、ピント固定 
モードなど、様々な特長を持っていま 
す。 

上手に使いこなして、このカメラなら 
ではの写真をお撮り〈ださい。 


哲砲 


露出を 1/3 EV ステップで、 ±2 EV まで補正できます。 



メインスイッチを P または A モ 
-ドに合わせ、 SELECT ボタンを押 
してください。表示パネルに、露 
出補正表示が出ます。 


メインスイツチを切るとキャンセル 
されます。 


アッブ■ダウンボタンで補正値を 
設定してください。 


アップ. ダウンボタンを巧したとき、 
ファインダー巧に一瞬、 +- ランプが 
点灯し、補正状態を確認できます。 

もう一度 SELECT ボタンを巧すと、撮影 
巧数表示に戻ります。 

露出補正中は露出補正マークが表示さ 
れ続けます。 









フイルム巧 f のマニュアル註がミ声 


フィルム感度の設定を任意にを 
えることができます。 

露出補正でカバーできない大幅 
な露出の変更をしたい時などに 
も使用できます。 


* P ■ A モードでは設定感度に合わせて露 
出制御しますが、 M モードでは表示の 
み巧ないます。 



A モードに合わせて、 SELECT ボタ 
ンを押し綿けて〈ださい。 

ISO 感度が表示されます。 


* 設定できる範囲は、 IS 06 〜6400までで 
す。 

* DX フィルムで、感度をマニュアル設定 
した場合には、そのフイルムのみち効 
です。 

* IS 01000 な上の感度表示は下2巧を H 
で省略します。 

例： ISO 3200 — IS 032 H 



そのままのが態で、アップ-ダウ 
ンボタンを押し、感度設定をして 
くださし、。 


* ノン DX フィルムまたは、フィルムを入 
れていないときに設定した感度は、そ 
のまま記憶され続けますが、 DX フィル 
ムを使用すると DX 感度が優先されます。 
* 再度ノン DX フィルムを使用すると、記 
憶された感度になります。 





ピントロをモ—ド (3 種類ぁけす) 


ピント位置を任意に設定できま 
す。 

完全な無限遠にピントを合わせ 
たいとき、 AF が苦手な被写体、 AF 
イ乍動音をなくし、測距時間をかけ 
た〈ないときなどに便利です。 

* 設をした距離は、フォーカスインジケ 
ータで大まかに巧誌できます。 

丰 MF ボタンをわずかに巧すと、表示パネ 
ルに AF が表示され、通常のホートフォ 
—カスモードに民ります。 


メインスイッチを切るとキャンセル 
されます。 



















りちを卜 I 魚点巧すモード 


使用する赤外フィルムの液長に 
合わせて、自動的にピント位置を 
補正します。 （1 コマ毎にピント 
補正をする必要がなくなりま 

す。） 


* このモードを使用するときは、必 
ず 「M モード」でホかフイルムの 
使用説明書に従い絞り植、シャツ 
夕一速度をホ定した上で使用して 
〈ださい。 

* このモードは、フイルムの巻き戻 
しが完了した時、または電ミ也を巧 
〈と、キャンセルされてしまいま 
すので、続けてこのモードを使用 
する場合は、再度設定を巧って< 
ださい。 



赤外フィルムを装填し、シャッタ MF ボタンを押すと" 750" もう一度 

ーボタンを押してオートロー ド 押すと" 850" が表示されます。 

させ、表示パネルに [1] を表示し "750" または" 850" のどちらかを 
ます。メインスイッチを A にして、選巧して指を離すと3砂後に 
SELECT ボタンを押し続け ISO 感度 " IS 0100" が表示され、自動赤外焦 

の表示にします。 点補正モードに設定されます。 

次にダウンボタンを押し綿けて 
" ISO —"を表示 
させてください。 


表巧 

フィルム 

。巧 0" 

つニカホ巧7班 

。8加" 

コタック/ \イスビードインフラレッド 







ろをモード 


フイルムの巻き上げを巧わず一 
枚の画面に任意の回数の多重露 
出を行なうことができます。 


* メインスイッチを OFF するとフィルム 
を巻き上げこのモードはキャンセルさ 
れます。 



フィルムを入れたが態で、 SELF 
ボタンを押しながらメインスイ 
ツチを OFF から P にしてくださし、。 
表示は、 "S[Nr(N は撮影枚数） 
となり、多重露出モードじなりま 
す。お後シャツターを切ると一番 
左の数字が加算され、フィルムは 
巻き上げられません。 


* 露光回数に制限はありませんが、表示 
は〇〜9までの回数です。 





ガイドナンパーマニュアル註もモード 


一般のホットシュー付フラッシ 
ュのガイドナンバーを、任意に設 
定できます。 （P モードでのま用 
フラッシュ同様、背景の明るさを 
活かした「フルオート可変絞リシ 
ンクロ撮影」ができます。） 


* メインスイッチを OFF にすると、このモ 
ードはキャンセルされますが、2回目 
レソ降の設定でも同じガイドナンバーに 
したいときには、 SELECT ボタンを押し 
ながらメインスイッチを入れて<ださ 
い。 

同じガイドナンバーが表示されます。 



SELECT ボタンを押しながら、メイ 
ンスイッチを OFF から P にしてく 
ださい。 


* お手持ちのフラッシュのガイドナンバ 
一が設定出来ない数値の場合、その数 
値より小さいガイドナンバーを設定し 
てください。 

例：ガイドナンバ ー24 のフラッシュの場 
合、23に設定して〈ださい。 



SELECT ボタンをそのまま押しな 
がら、アップ■ダウンボタンを押 
して、お手持ちのフラッシュのガ 
イドナンバーを表示させて〈だ 
さし、。 

"P(1.0 〜64)"設定が終了すると、 
表示は" PFL" となります。 





ワンタッチ註をモード 


M モードでの撮影時に設定した 
絞り値に巧する適正シャッター 
速度に瞬時に設定するモードで 
す。 



メインスイッチを M にして絞り 
値を設定します。 

シャッターボタンを半押しにす 
ると表示パネルに適正砂時が表 
でされます。 



シャッターボタンを半押しのま 
まの状態で、アップまたはダウン 
のボタンを巧すと、適正抄時にセ 
ットされます。 






才ートデート (才-トデ-卜機のみ) 


オートデートとは、自動的に曰イ寸 
や時刻を写貴の中に写し込むこ 
とができる磯能です。 

MODE ボタンを押すとデートモー 
ドが切替わります。 



M 日 DE ボタンを押すごとに、5つの 
モードが循環します。 


このカメラは、2019年12月31日までのカレ 
ンダー(間年を含む）を記憶しています。 




ファインダーをのぞいて、日付、時刻が写 
し込まれるおおよその位置です。 

背景が白っぽいところでは、デート义字が 
はっきり出ないことがあります。また、デ 
ート义字は実際の大きさと異なります。 








オートデートの修正（または日付-時刻の修正) 


[站グ 。 j 



MODE ボタンを押して、 
修正する年月日または 
時分をパネルに表示さ 
せて〈ださい。 


〔.巧1?:巧 f 



SELECT ボタンを押し 
て、修正する年月日ま 
たは時分を点滅させて 
ください。 


「巧 ;ご? S 户 

V- 



__~_I 

SET ボタンを押して、年 
月日または時分を、点 
滅のまま修正して〈だ 
さい。 


。占ク.な卜’ 



SELECT ボタンを押す 
と、点滅が点灯になり 
ます。 

同様の方まで月日、時 
分を設定し、—マーク 
が現れたら設定完了 
です。 


抄単位の調整 


写し込みマーク 




•一 


分を修正した後、 SELECT ボタンを押すと、：が点滅し 
ます。もう一度 SELECT ボタンを押して、ーマークを 
出し、写し込みの状態にしてください。 

秒まで合わせるには、：が点滅している間に時報に合 
わせて SET ボタンを押します。さらに SELECT ボタンを 
押して、写し込みの状態にしてください。 


オートデート用電おの交換 


才ートデート用には、リチウム 
電ミ也 CR 2025 :3 V を使用していま 
す。およその交換時期は、約4 
年です。デートの文字が見えに 
< <なったら、新しい電化と交 
換して〈ださい。 



* 電化交換後は、日付•時刻 
の調整をしてください。 






主が: 


ぉ ザ 

35mm レンズシャッターホ苗面サイブ： 24 x36mm 

レンズ 

コニカへキサーレンズ 35mm F2(6 巧7後） H か巧り： F22 フイルター巧4化 mm レンズフード巧 R 

点田な 
だ巧難 

ホ巧巧アクティブ式自 お魚点でホ及びマニュ アル巧を 

0、 6m 〜の（»おな囲巧レリーズロック） 

シャツター 

ステッピングモーターじよる爾巧ホシャッター (T . 30— 1,750巧） 

フィルム巧度 

DX フィルム自な設まり SO 巧〜如 00) マニュアル巧をり SO 6〜640 0) 

巧光巧® 

SPD をホ巧子巧用中央舌ぶ測光巧 I5«(EV 0〜 I6/IS0 100)スポット觸光め4度 (EV 3〜 I8/IS0 100) 

S 出田宙 

(ISO 100) 

メインスイッチホ用の}•彩モードスイッチで下紀3モードをが巧 

P (ブログラム AE) モード EV 7〜16/手ぶれ巧巧速度1/30けの場を 

A (巧り At 先 AE) モード EV 0〜16 M (マニュアル）モード EV -3 〜17/ T B 出をなく 

ファインダー 

巧ガリレオホを視ファインダー巧光まブライトフレームバララックス自お巧正 
ファインダー巧：フォーカスロックランプ、巧を安示及び a 出警告る示 

フィルムおさ 

巧*モーターじよる電動そ上け自巧考戻し途中ホ5し巧な 

セルフタイマー 

■子ま作 ft 時 m 巧10巧を中 K 巧巧巧 

ま示バネル 

«おけなシャッテー巧な巧りフィルム巧度巧出正バッテリーチXック等 J5 示 

その化特な 

ピント固を没 W a 出補正没 g(±2EV 1/3ステップ）を S« おモード自れホかな点補正モード 
ガイドナンパーマニュアルおを巧おワンタッチ巧正 a 出投を巧巧手ぶれ巧巧をちマニュアル巧を巧お 
電巧 OFF タイマー（巧2時 M) 専用フラッシュ巧用時巧をシンクロ«お巧巧 

才ートデート1 

才—トデ—卜専用冷のみ：巧を表示デジブルウォッチ巧ホ2019ネまでの年月日、時阳を写し込み巧巧 

巧お本巧1 

巧200本 (24 佑*りフィルム） 

竜 巧 

カメラ巧リチウム■也 (2CR5 : 6V) 1コ オートデート用リチウム電;也 (CR2025 : 3V) 1コ 

1" 大きさ- * さ 

デートなし： 137.5x76.5x64.5 が Og (霉池別）デート巧： 137.5x76.5x67.5 490g (電化別） 


* 上記性能については当な試験を件によります。*製品の仕様、外朝は予告な〈変更することがあります。 
* ソフトケースは別売です。販売店でご相談〈ださい。 




